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Radikal Medikal Hasta Yatakları 

HASTA YATAĞI KİRALAMA FİYATLARI 

Hasta yatağı kiralama fiyatları yataktan yatağa değişkenlik göstermektedir. Hasta yatakları sahip 
oldukları temel özelliklere göre kategorilere ayrılmakta olup her kategoride kendi içerisinde çeşitlere 
ayrılmaktadır. Genel olarak hasta yatakları manüel ve elektrik motorlu olarak ayrılmaktadır. Manüel 
yataklar kendi içerisinde dallara ayrılırken elektrik motorlu hasta yatakları da kendi içerisinde bir, iki, 
üç ve daha fazla motor sayısına göre çeşitlere ayrılmaktadır. Bu hasta yataklarının değişen özellikleri 
yatakların kullanılacak yerleri de aşağı yukarı etkilemektedir. Örneğin kısa sür kullanılacak ve tedavi 
süreci çok yoğun bir bakım gerektirmeyen bir hasta için hasta bakıcısı da varsa eğer manüel tip hasta 
yatağı tercih edilebilir. Bunun tam tersi olarak çok yoğun bir tedavi sürecine girmiş olan hasta için 
daha fonksiyonlu bir yatak tercih edilmesi tedavinin seyri açısından daha doğru olacaktır. 

Firmamız hasta yatakları kiralama fiyatları hakkında detaylıca açıklama yapmakta ve bütçeye ve 
hastanın tedavisine uygun olan yatak çeşidinin seçilmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü firmamız 
hastaların tedavi aşamasında moral motivasyonunun yatak konforu ile paralellik gösterdiğinin 
farkında olup müşterilerine uygun olan yatağı sunmaktadır. Yanlış seçilen bir yatak hastayı, hasta 
bakıcı ya da refakatçisini hem de aile bireylerini üzmekten başka bir şey getirmemektedir. 

Firmamız, doktorunuzun uyguladığı tedavi şekline uyum sağlayan yatağın hangisi olacağı konusunda, 
hasta yatağı kiralama fiyatları konusunda sîzlere yardımcı olmaktadır. Bu aşamasından sonra 
istediğiniz modeli, istediğiniz adrese ulaştırıp kurulum aşamasını gerçekleştirmekte ve sorularınızı 
memnuniyetle cevaplandırmaktadır. Tüm bu nakliye ve kurulum aşamalarından firmamız hasta 
yatakları kiralama fiyatları içerisine katmamaktadır. Bizler bu konuda size doğru hizmeti doğru 
zamanda ve doğru şekilde sunmaktan gurur duyuyoruz. 

Hasta Yatağı Kiralama Fiyatları 

Hasta yatağı kiralama fiyatları konusunda etkili olan belli başlı unsurlar yer almaktadır. Bunlar hasta 
yatağının sahip olduğu özelliklerden geçmektedir. Eğer ki kiralanmak istenen hasta yatağı yoğun 
bakım gerektiren bir hasta için kullanılacaksa yatak seçimi daha kompleks bir modelden yana 
olacaktır. Bu da hasta yatağı kiralama fiyatları konusunda değişkenliğin ortaya çıkmasına neden olan 
esas nedendir. Yoğun bakım gerektirmeyen bir hasta için tedavi aşamasında kiralanan manüel bir 
hasta yatağı kolon tipi elektrik motorlu bir hasta yatağına oranla çok düşük bir fiyata karşılık 
gelmektedir. Çünkü yatak içerisinde fiyatı belirleyen mekanik aksam ve yüksek kalite yatak olacaktır. 
Diğer türlü fiyat, elektrik motor sayısına eş şekilde değişmektedir. 

Hasta yatağı seçiminde hastanın tedavi sırasında göreceği bakımın yanında bir hasta bakıcıya ihtiyaç 
duyup duymadığı da hasta yatağı seçimini dolaylı yoldan etkilemektedir. Örneğin; manüel tip yataklar 
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mekanizma olarak insan kuvvetine ihtiyaç duyarlar. Yani yatağın ayakucu ve başucu kısımlarının 
kalkabilmesi ya da indirilebilmesi için mutlaka bir kişinin bunu mekanizmayla oynayarak değiştirmesi 
gerekir. Fakat hastanın hasta bakıcısı ya da refakatçisi yoksa hastanın bunu tek başına 
gerçekleştirebilmesi çok güç olabilmektedir. Hastanın tedavisi çok ağır değilse bunu kendisi 
başarabilmektedir. Ama yoğun bir bakıma ihtiyaç duyan bir hastanın hasta bakıcısı ya da refakatçisi 
yoksa eğer bu yatak tipini kullanması ihtiyacına karşılık olamayacağı için hastanın kendisine uygun 
elektrikli tipte bir yatak tercih etmesi gerekmektedir. Bu sayede hasta tek başına dahi olsa rahatlıkla 
kumanda sayesinde yatağına komut verebilir. 

Doğru hasta yatağı kiralama fiyatları hakkında detaylı bilgiye bizimle irtibata geçerek ulaşabilirsiniz. 
Unutmayın hastalık ve tedavi asla ihmal kabul etmez. Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte sağlık dolu 
günler dileriz. 


HASTA YATAĞI İKİNCİ EL 

Hasta yatağı, hastanın tedavi süresince ya da sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu, hastanın 


sağlığı için çok elzem olan bir yatak modelidir. Normal hasta yatağından farklı fonksiyonlara sahiptir. 


Bu fonksiyonları hastanın hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan olumlu etkilediği için hasta yatağı 
kullanmak bu durumdaki hastalar için mutlaka kullanılması gerekir. 

Hasta yatakları günümüzde satın alınabildiği gibi kiralanabilir. Bu sayede hasta ihtiyacı olan hasta 
yatağını kullanabilir. 

Hasta yatağı fiyatları modelden modele fark ettiği gibi satın alma, kiralama ya da ikinci el olmasına 
göre fiyatı değişmektedir. Hasta yatağı seçerken yatağın kullanılacağı süre, hastanın hareket edebilme 
durumu, bir hasta bakıcısı olup olmadığı ve maliyet göz önüne alınmaktadır. Kısa süreli hasta yatağı 
kullanımında hasta yatağı satın almak yerine hasta yatağını kiralamak maddi açıdan daha doğru bir 
seçim olmaktadır. Fakat hasta yatağının kiralanması 4 aydan kısa süre yatağı kullanacaklar için daha 
avantajlı olmaktadır. Ama hasta yatağı uzun süreli bir kullanım gerekiyor fakat hasta yatağının satın 
alınmasının imkânı yoksa ve yatağın kullanılacağı süre de 4 aydan fazla ise hasta yatağı ikinci el 
alınabilmektedir. 

Hasta yatağı ikinci el almak eğer gerekli şartlar sağlanmazsa sağlık sorunlarına yol açabilme riski 
taşımaktadır. Bunun sebebi hasta yatağının eski sahibinden alındıktan sonra gerekli dezenfeksiyon 
işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olma ihtimalidir. Hasta yatağı ikinci el alınacaksa eğer bu konu 
üzerinde dikkatle durulmalıdır. Aksi takdirde hasta yatağını kullanacak olan yeni hasta bilinmeyen 
etkenlere maruz kalabilir. Çünkü hasta yatağının daha önceki hasta tarafından kullanımı, 
dezenfeksiyonunun iyi yapılıp yapılmadığı bilinememektedir. Fakat hasta yatağı kullanımının hasta 
için çok önemli olduğu gerçeği unutulmalıdır. Hasta yatağı uygun şartlar olduğu zaman satın alınmalı, 
kiralanmak ya da uygun durum tam olarak sağlanamıyorsa eğer ikinci el hasta yatağı kullanımına 
gidilmelidir. 


Firmamız hasta yatağı ikinci el konusunda çok dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte hastanın 
sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle firmamız üretimini yaptığı hasta yatakları haricinde ikinci el 
hasta yatağının dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştirmektedir. 
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Hasta yatağı ikinci el seçerken hasta yatağının daha önce hangi hastalar için kullanıldığı bilinmediği ya 
da bilinemediği için bu durum hasta yatağı ikinci el alacak kişinin aklını kurcalamakta ve bir sonuca 
ulaşılamamaktadır. Bu nedenle firmamız ikinci el yatağın dezenfeksiyonunu gerçekleştirerek 
sonrasında yatağı kullanacak hasta için saha steril bir hale getirmek için çalışmalar yürütmektedir. 

Hasta Yatağını İkinci El Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Hasta yatağını ikinci el satın alırken dikkat edilmesi gerekenlerin en önemlisi ikinci el hasta yatağının 
dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilme durumudur. Hasta yatağının antibakteriyel olması, 
bakımlarının gerçekleşmiş olması ve tüm temizliği yapılmış olmalıdır. İkinci el bir hasta yatağı 
seçerken dezenfeksiyon durumundan sonra yatağın çalışıp çalışmadığına bakılmalıdır. Bunun sebebi 
hasta yatağının daha önceki geçmişi temizliğinin gereken dezenfektanlarla yapılıp yapılmadığı 
bilinmediğinden kaynaklıdır. 

Her zaman için sıfırdan üretimi gerçekleştirilmiş bir hasta yatağı satın almak hasta yatağı ikinci el 
almaya göre daha risksizdir. Çünkü hasta yatağı imalathanemizde üretilmekte ve hasta yatağını hasta 
ilk kez kendisi kullanmaktadır. Fakat hasta yatağı yeni bir tane satın alınamıyor ve kiralamak da 
mantıklı olmuyorsa o halde maddi kaynaklı olarak hasta yatağı ikinci el satın almaktan başka çare 
bulunamamaktadır. 

Hasta yatağı ikinci el hakkında detaylı bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilir, size daha iyi 
hizmet vermemiz için uzman danışanlarımız ile konuşabilirsiniz. 


HASTA YATAĞI KİRALAMA 


Hasta yatakları, hastanın yatak üzerinde tedavisinin gerçekleşmesini sağlayan özel işlevlere sahip 
olan yatak modelleridir. Bu hasta yatağının işlevlerinin en önemlilerinden bir tanesi hastanın yatak 
yaralarının meydana gelmesine engel olmak ve hastaya uygun olan konforun sağlanmasıdır. Hava 
yatakları hastanın yatakta yatarken hava dolaşımını doğru bir şekilde ayarlayıp terlemeyi önleyerek 
yatak yaralarının meydana gelmesine engel olur. Bu sayede hasta için gereken uygun ortam şartı 
yatak açısından da hasta açısından da sağlanmış oluyor. 

Firmamız üretim aşamasında en yeni teknolojiyi kullanarak hastane yataklarını imal etmektedir. İmal 
edilen yatakların satış hizmetinin yanı sıra kiralama hizmetini de firmamız başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmektedir. Bu hizmeti kısa süreli tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için hasta yatağı satın 
almanın maddi açıdan zahmetli ve sonrasında gerekli olmayacağı için firmamız hasta yatağı kiralama 
hizmetini devreye sokmuştur. 

Doğru Hasta Yatağı Kiralama 

Doğru bir hasta yatağı kiralarken göz önünde bulundurmanız gereken belli başlı durumlar söz 
konusudur. Bunları sıralayacak olursak eğer, 

1. Hasta yatağının ne özelliklere sahip olması gerektiği, 

2. Hasta yatağının kullanım süresi, 

3. Hasta yatağını kullanacak olan hastanın bir refakatçisinin ya da hasta bakıcısının olup 


olmadığı. 
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4. Hastanın göreceği tedavinin şekli 

5. Hastanın kilosu, tek başına hareket edip edemediği 

Bu 5 maddenin düşünülmesi ve yatak seçiminin bu maddelere göre gerçekleştirilmesi hasta konforu 
ve tedavisi için çok önemlidir. Örneğin, hasta kısa süreli tedavi görecek ve kendi başına ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyorsa eğer yatak modelinin manüel tipte ya da motor seçeneklerine göre daha az sayılı 
motorlu olan elektrikli hasta yatağı seçmesi hem hasta için hem de hasta yakını için daha makul ve 
yerinde bir seçim olacaktır. 

Hasta yatağı kiralama, tedavi sürecinde kısa süreli hasta yatağına ihtiyaç duyan hastaların ihtiyacını 
karşılamak için hazırlanmış yatak kiralama hizmetidir. 

Hasta yatağı kısa süreli olarak kullanım gereken durumlarda hastayı ya da hasta yakınlarını maddi 
olarak zarara uğratmamak ve hastanın ihtiyaç duyduğu tedavinin aksamaması için aylık yapılan 
kiralama modelidir. Bu kiralama hizmetinde tedavi gören hasta 4 aydan daha fazla süre yatmayacak 
ya da ne süre hasta yatağı kullanacağı net değilse hasta yatağı kiralama hizmetinin kullanılması çok 
faydalı olacaktır. 

Hasta yatağı kiralama hizmetinde firmamız, aylık olarak kiralamaları fiyatlandırmaktadır. İhtiyacınız 
olan hastane yatağını hasta hastane kiralama hizmeti bölümünden seçebilirsiniz. Hangi ürünü 
kiralamanız gerektiği konusunda uzman danışmanlarımız size bu konuda gereken desteği 
sağlayacaktır. Karar verdiğiniz hasta yatağı modeli nakliyeyle birlikte size ulaştırılır ardından doğru bir 
şekilde kurulumu uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilir. Kiralama hizmetini 
gerçekleştirdiğimiz hasta yatağı modeli içerisinde hasta yatağı karyolası, serum askılığı, hasta 
yatağının korunmasını sağlayan koruyucu bir örtü yani alez hasta yatağı kiralama fiyatı içerisinde yer 


almaktadır. 


Hasta yatağı kiralama konusunda firmamız çok hassas bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 
Hasta yatağı kiralama hizmeti bittikten sonra bir başka kiralama yapılmadan önce hasta yatağının 
tüm iskeleti özel bir dezenfektan ile temizlenmektedir. Hasta yatağı üzerine serilen hasta yatağı 
örtüsü jelatin içerisinde gönderilmektedir. Hasta yatağı üzerine örtülen yatak ise jelatin içerisinde 
teslim edilmektedir. 

Hasta yatağı kiralama konusundaki sorularınıza cevap bulmak ve uygun hasta yatağını temin 
edebilmek için sizlere hizmet veren firmamızla iletişime geçerek konu hakkında detaylı bilgi 
alabilirsiniz. Hasta bakımının ve tedavi süreçlerinin bu kısmında sorularınıza çözüm olmak ve size 
yardımcı olmak firmamız için mutluluk vericidir. 

Kaynaklar: 

• https://www.radikalmedikal.com 

• https://www.hastakarvolasiemek.com 







